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摘 要 : 随 着 计算 机 全 面 应 用 ， 电 视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 向 网 络 化 、 数 字 化 发 展 。 这 需要 从 音 视 频 、 文 字 、 图 片 信 息 等 方 
面 进 行 综合 管理 ， 在 优化 技术 应 用 的 前 提 下 ， 通 过 管理 、 监 督 、 维 护 的 角度 进行 完善 ， 实 现 电 视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 的 实 
际 应 用 效果 提升 。 在 分 析 电 视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 功能 及 运行 的 前 提 下 ， 从 维护 管理 的 角度 进行 优化 ， 并 提高 电视 台 计 算 
机 硬盘 播 出 系统 的 维护 水 平 ， 旨 在 保证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 安全 性 、 稳 定性 。 在 电视 台 计 算 机 硬盘 广播 系统 技术 的 
应 用 中 ， 应 注意 安全 性 ， 做 好 安全 维护 工作 ， 从 整体 上 提升 技术 应 用 的 价值 。 本 文 从 理论 上 对 电视 计算 机 硬盘 广播 系统 技术 
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的 应 用 管理 和 维护 措施 进行 了 详细 介绍 ， 和 希望 对 促进 实际 工作 起 到 积极 的 作用 。 


关键 词 : 电视 台 ; 计算 机 ; 硬盘 播 出 系统 ; 技术 应 用 
文章 编号 : 1671-0134 ( 2022 ) 02-137-03 


中 图 分 类 号 : TN948.1 
DOI: 10.19483/j.cnki.11—4653/n.2022.02.042 


文献 标识 码 : A 


本 文 著录 格式 : 黄 文 向 . 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 技术 应 用 分 析 四 . 中 国 传媒 科技 ，2022 (02 ) : 137-139. 


导语 

在 信息 时 代 的 背景 下 ， 在 电视 台 计 算 机 硬盘 广播 系 
统 的 实际 应 用 过 程 中 ， 应 从 安全 层面 上 更 加 重视 ， 以 确 
保 技 术 应 用 的 整体 质量 。 电 视 的 广播 需要 硬盘 广播 系统 
的 支持 ， 因 此 系统 的 安全 应 用 已 成 为 保证 广播 质量 和 硬 
盘 广 播 系 统 技术 应 用 的 安全 控制 水 平 的 关键 , 应 该 加 强 。 
电视 相关 技术 在 实现 多 元 化 发 展 的 过 程 中 ， 其 节目 、 功 
能 等 也 呈现 多 样 化 的 发 展 趋势 。 为 满足 观众 的 多 样 化 需 
求 ， 则 需要 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 实际 应 用 进 
行 研究 ， 保 证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 功能 性 以 及 
稳定 性 ， 这 对 提高 电视 播 出 的 稳定 性 及 有 效 性 等 方面 有 
积极 作用 。 
1. 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 分 析 与 概述 

在 电视 人 台中， 计算 机 硬盘 广播 系统 是 指 存储 在 电视 
台 硬 盘 中 的 计算 机 视频 信息 和 计算 机 音频 信息 ， 然 后 利 
用 硬盘 向 观众 展示 声音 、 图 片 、 视 频 等 集成 电视 节目 。 
在 此 过 程 中 ， 需 要 经 过 信和 号 转换 ， 通 过 变频 器 的 输出 ， 
根据 控制 站 矩阵， 编程 时 间 进 行 调整 , 最 后 广播 给 观众 。 
因此 ， 在 电视 广播 系统 中 ， 基 本 的 记录 带 广 播 模式 是 以 
记录 和 带 为 介质 ， 成 本 高 ， 操 作 复 杂 ， 并 且 计 算 机 数字 硬 
盘 播 放 的 视频 、 音 频 和 其 他 媒体 信息 均 以 文件 的 形式 出 
现 。 这 种 新 的 硬盘 播放 方式 更 加 快捷 方便 ， 因 此 一 直 是 
电视 台 积 极 应 用 的 一 种 方式 。 这 种 广播 方式 具有 应 用 灵 
活 ， 广 播 高 效 的 优点 ， 大 大 提高 了 电视 台 的 工作 效率 ， 
有 效 地 提高 了 电视 节目 的 广播 质量 。 电 视 台 计算 机 硬盘 
播 出 系统 是 在 利用 发 射 机 的 前 提 下 ,实现 音 视频 、 文 字 、 
图 片 信息 等 方面 的 综合 输出 与 控制 ， 在 此 基础 上 ， 通 过 
数据 库 服 务 器 、 视 频 服务 器 、 播 出 控制 站 、 上 载 控制 站 
矩阵、 时 间 服 务 器 以 及 转换 器 的 综合 应 用 ， 实 现 电视 台 
计算 机 硬盘 播 出 系统 的 搭建 与 控制 。 在 对 电视 台 计 算 机 
硬盘 播 出 系统 进行 设计 时 ,需要 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 


出 系统 的 安全 问题 进行 分 析 ， 将 电视 节目 播 出 的 安全 控 
制 效 果 提 升 。 在 此 基础 上 ， 还 需要 在 电视 台 计 算 机 硬盘 
播 出 系统 设计 的 过 程 中 ， 结 合 实 际 需 求 ， 并 从 电视 台 计 
算 机 硬盘 播 出 系统 设计 的 角度 ， 针 对 节目 的 上 传 率 、 节 
目 播 出 准确 性 等 方面 进行 综合 控制 ， 这 需要 提高 电视 台 
计算 机 硬盘 播 出 系统 对 错误 、 问 题 等 方面 的 有 效 控 制 。 
有 视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 本 身 的 灵活 性 比较 高 ， 在 实 
现 传播 方式 创新 的 基础 上 ， 从 而 提高 电视 节目 的 播 出 效 
率 。 电 视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 在 实际 应 用 中 ， 其 本 身 
的 结构 性 、 技 术 性 比较 复杂 ， 而 且 对 计算 机 技术 的 要 求 
相对 比较 高 。 所 以 ， 在 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 
搭建 与 应 用 进行 研究 时 ， 需 要 从 维护 管理 、 维 护 技术 应 
用 等 角度 进行 综合 控制 ， 从 而 提升 电视 台 计 算 机 硬盘 播 
出 系统 的 实际 应 用 效果 。 分 析 系 统 的 运行 状态 ， 则 需要 
从 安全 运行 、 系 统 控 制 的 角度 进行 完善 ， 在 加 强 系 统管 
理 的 前 提 下 ， 实 现 管理 运行 控制 效果 提升 。 
2. 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 维护 管理 的 方法 
2.1 基本 维护 

在 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 运行 及 应 用 等 方 
面 进行 研究 时 ， 需 要 针对 系统 的 操作 设备 、 服 务 器 等 方 
面 进行 检查 与 分 析 ， 在 分 析 系 统 运行 机 制 的 前 提 下 ， 需 
要 从 系统 运行 、 维 护 方式 等 角度 进行 综合 控制 ， 保 证 电 
视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 的 稳定 性 与 准确 性 。 在 保证 系 
统 设备 稳定 性 的 基础 上 ， 还 需要 针对 相关 设备 进行 保养 
与 控制 ， 考 虑 灰尘 、 温 度 、 湿 度 等 因素 对 电视 台 计算 机 
硬盘 播 出 系统 运行 产生 的 影响 。 在 这 一 过 程 中 ， 需 要 从 
保养 处 理 、 保 养 管 理 与 控制 等 角度 进行 优化 ， 在 实现 设 
备 维护 、 设 备 保 养 与 控制 的 过 程 中 ， 针 对 运行 状态 、 运 
行 保养 等 方面 进行 完善 ， 从 而 实现 保养 控制 效果 的 综合 
提升 ,最 后 ,在 管理 电视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 的 服务 器 、 
工作 站 等 方面 时 ， 需 要 针对 相关 设备 进行 定期 检查 与 控 
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制 , 避免 出 现 机 器 设备 故障 问题 ,影响 系统 的 运行 状态 。 
在 对 基本 维护 的 相关 工作 的 开展 及 落实 等 方面 进行 研究 

,需要 以 基础 维护 为 中 心 , 并 通过 系统 维护 与 日 常 管理 ， 
实现 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 实际 应 用 效果 。 例如 ， 
在 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 进行 全 方位 检查 ， 在 结 
合 系统 硬盘 的 基础 上 ， 针 对 人 尘土、 设备 运行 温度 等 方面 
进行 清洁 与 保养 ， 在 数据 分 析 的 基础 上 ， 降 低 电视 台 计 
算 机 硬盘 播 出 系统 的 运行 错误 概率 。" 
2.2 完善 系统 管理 制度 与 监控 体系 

在 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 维护 与 技术 应 用 
等 进行 控制 的 过 程 时 ， 需 要 建立 相关 设备 的 管理 机 制 ， 
降低 相关 设备 的 故障 风险 以 及 故障 概率 。 节 目 播放 质量 
是 从 制作 到 全 面 发 展 等 环节 ， 所 以 ， 在 保证 电视 台 计 算 
机 硬盘 播 出 系统 运行 的 过 程 中 ， 需 要 明确 管理 内 容 ， 其 
中 包含 安全 管理 、 系 统管 理 、 设 备 管理 等 内 容 ， 这 对 提 
高 电视 台 的 运转 效率 有 积极 作用 。 在 落实 基本 维护 工作 
的 过 程 中 ， 需 要 针对 设备 运行 、 设 备 操作 过 程 等 方面 进 
行 综合 控制 ， 在 实现 设备 运行 管理 与 控制 的 前 提 下 ， 实 
现 设备 管理 水 平 提升 。 在 建立 安全 制度 中 ， 要 从 电视 台 
计算 机 硬盘 播 出 系统 运行 ， 针 对 设备 运行 、 设 备 状态 等 
方面 进行 控制 ， 从 而 保证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 
运行 状态 以 及 稳定 性 。 在 此 基础 上 , 还 要 建立 监控 体系 ， 
针对 系统 运行 、 操 作 方式 、 节 目 播 出 等 方面 进行 综合 管 
理 , 通过 进一步 优化 设备 监控 机 制 ,以 设备 监控 为 基础 ， 
并 在 设备 运行 控制 的 前 提 下 ， 通 过 设备 管理 与 状态 数据 
检验 分 析 ， 实 现 电 视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 的 运行 控制 
效果 提升 。 在 建立 监控 系统 的 过 程 中 ， 可 以 解决 节目 播 
出 过 程 ， 并 在 系统 稳定 控制 的 前 提 下 ， 实 现 设备 运行 控 
制 效 果 的 进一步 提升 。 在 优化 设备 运行 以 及 操作 过 程 中 ， 
要 以 减少 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 故障 发 生 可 能 1 
为 目的 ， 从 而 满足 系统 运行 控制 的 综合 效果 。 
2.3 建立 系统 故障 的 应 急 措 施 

对 电视 台 人 员 来 说 ， 紧 急 修复 是 必 不 可 少 的 重要 技 
能 。 在 对 电视 节日 进行 播 出 的 过 程 当 中 ， 会 由 于 诸多 原 
因 产 生 各 类 系统 故障 。 如 何 对 相应 的 紧急 情况 进行 综合 
性 的 处 理 ， 从 整体 讲 ， 需 要 对 其 自身 所 具有 的 综合 素养 
进行 有 效 的 提升 ， 如 果 相 应 的 计算 机 硬盘 所 拥有 的 播放 
系统 存在 各 类 问题 ， 则 需要 采取 更 为 优质 的 应 急 措施 ， 
使 其 自身 所 有 的 停机 时 间 能 够 得 到 大 幅度 的 降低 ， 并 且 
使 整体 节目 能 够 获得 顺利 播放 。 由 于 在 播放 过 程 当 中 相 
应 的 系统 故障 具有 高 度 的 随机 性 特征 ， 因 此 技术 人 员 在 
具体 的 工作 过 程 当 中 ， 需 要 对 各 类 故障 予以 熟悉 ， 同 时 
能 够 积累 更 为 丰富 的 经 验 ， 由 此 使 相应 的 技术 人 员 对 所 
存在 的 各 类 故障 隐患 进行 综合 性 的 调整 。 此 外 ， 相 应 的 
技术 人 员 需 要 大 幅度 提升 自身 所 具有 的 综合 技术 水 平 。 
由 此 必须 使 技术 人 人 能 够 及 时 获得 各 项 培训 ， 在 培训 工 
作 开 展 过 程 中 需要 对 各 项 故障 问题 进行 详细 的 介绍 ， 使 
技术 人 员 能 够 获得 更 为 优质 且 完 善 的 技术 交底 。 技 术 人 
员 在 发 展 过 程 中 要 进行 更 加 多 元 化 的 交流 ， 对 各 自 的 经 
验 进行 有 效 的 交互 ， 以 此 确保 整体 计算 机 硬盘 系统 在 构 
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建 过 程 当 中 ， 其 故障 系数 能 够 得 以 大 幅度 降低 。 在 对 应 
急 处 理 方案 进行 优化 时 ， 则 需要 针对 系统 不 同 的 问题 进 
行 处 理 , 减少 系统 故障 问题 对 电视 节目 播 出 产生 的 影响 。 
电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 故障 的 产生 具有 一 定 的 随机 
性 ， 并 不 能 确定 故障 问题 的 关键 点 。 所 以 ， 需 要 对 不 同 
问题 进行 排查 与 处 理 ， 针 对 不 同 的 系统 故障 进行 处 理 与 
修复 ， 从 而 实现 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 故障 处 理 
效果 提升 。 应 急 处 理 方案 的 设 定 ， 需 要 综合 考虑 电视 台 
计算 机 硬盘 播 出 系统 故障 发 生 的 概率 , 选择 科学 的 方法 ， 
针对 系统 运行 、 不 同 故障 的 紧急 处 理 方案 等 方面 进行 优 
化 ， 最 终 实现 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 实际 运行 效 
果 提 升 。 而 且 ， 这 还 可 以 保证 观众 对 电视 台 节 目 播 出 的 
好 感度 。 应 急 控制 系统 的 运行 与 控制 中 ， 侧 重点 是 从 安 
全 保障 、 应 急 控 制 的 角度 ， 对 安全 管理 、 系 统管 理 、 设 
备 管理 等 方面 进行 优化 , 在 完善 应 急 管 理 机 制 的 前 提 下 ， 
实现 存储 盘 、 转 换 器 等 方面 的 综合 优化 与 管理 ， 保 证 电 
视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 的 运行 稳定 性 与 可 靠 性 。™ 
3. 电视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 的 维护 技术 分 析 
3.1 软件 维护 技术 

应 用 软件 维护 技术 更 为 重要 ， 要 保证 系统 的 整体 质 
量 ， 抓 好 工作 是 实施 软件 维护 的 关键 ， 应 定期 检查 软件 
更 新 ， 增 强 软件 应 用 程序 的 整体 性 能 ， 避 免 软 件 因素 影 
响 计 算 机 硬盘 广播 系统 的 质量 和 应 用 。 更 加 重要 的 是 要 
做 好 软件 病毒 的 查 杀 ， 通 过 应 用 杀毒 软件 查 杀 ， 以 确保 
软件 应 用 程序 的 整体 安全 性 。 电 视 台 计算 机 硬盘 播 出 系 
统 在 运行 的 过 程 中 ， 计 算 机 软件 的 有 效 性 ， 对 系统 运行 
状态 会 产生 直接 的 影响 。 所 以 ， 在 实际 的 工作 中 ， 需 要 
对 系统 的 内 部 软件 进行 定期 检查 ， 避 免 软件 在 运行 过 程 
中 出 现 故 障 ， 影 响 其 实际 和 运行 效果 。 计 算 机 在 实际 运行 
的 过 程 中 ， 需 要 避免 病毒 侵入 的 情况 出 现 ， 安 装 正 版 软 
件 , 降低 病毒 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 产生 的 影响 ， 
在 定时 杀毒 与 控制 的 基础 上 上， 保证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 
出 系统 的 软件 维修 水 平 ， 这 对 保证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 
出 系统 的 软件 运行 与 控制 效果 等 方面 有 积极 作用 。 在 对 
软件 维护 技术 的 实际 应 用 进行 研究 时 ， 需 从 软件 安全 、 
信息 备份 、 信 息 处 理 等 方面 进行 优化 ,在 优化 软件 维护 
以 及 系统 控制 技术 应 用 下 , 针对 系统 运行 阶段 进行 控制 ， 
并 避免 文件 丢失 的 情况 出 现 。 在 软件 维护 以 及 软件 运行 
控制 中 , 根据 系统 的 运行 状态 , 对 不 同 软件 程序 进行 控制 ， 
提高 信息 文件 的 安全 性 以 及 运行 控制 效果 。 
3.2 硬件 维护 技术 

结合 电视 台 节 目 播 出 的 实际 情况 ， 针 对 电视 台 计 算 
机 硬盘 播 出 系统 的 主板 、 网 卡 、 硬 盘 等 方面 进行 综合 控制 。 
硬件 出 现 故障 问题 对 电视 节目 的 播 出 质量 会 产生 直接 的 
影响 ， 如 果 无 法 针对 硬件 问题 进行 准确 判断 ， 则 需要 及 
时 更 换 硬件 ， 从 而 保证 电视 节目 的 正常 、 稳 定 播 出 。 在 
对 电视 台 计算 机 硬盘 播 出 系统 的 硬盘 进行 备份 处 理 的 过 
程 中 ,要 与 原件 保持 一 致 ， 避免 出 现 硬件 不 兼容 的 情况 ， 
这 对 保证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 稳定 运行 有 积极 
作用 。 电视台 计算 机 硬盘 播 出 系统 在 实际 运行 的 过 程 中 ， 
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则 需要 降低 不 同 因素 对 系统 运行 产生 的 影响 ， 降 低 外 界 
温度 、 湿 度 等 对 系统 运行 产生 的 影响 。 另 外 ， 要 针对 硬 
件 运行 的 影响 因素 进行 实时 监测 ， 从 而 保证 电视 台 计 算 
机 硬盘 播 出 系统 的 节目 有 序 播 出 。 例 如 ， 在 对 硬件 维护 
进行 分 析 中 ， 需 要 针对 系统 温度 进行 控制 ， 重 视 人 硬件 温 
度 的 有 效 防 控 ， 其 对 保证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 
稳定 性 以 及 设备 运行 状态 等 方面 有 积极 作用 。™ 在 定期 
利用 杀毒 软件 以 及 运行 状态 等 方面 进行 综合 控制 的 过 程 
中 ， 则 需要 降低 硬件 的 故障 概率 ， 在 对 节目 流程 播放 、 
存储 空间 等 方面 进行 综合 控制 时 ， 注 意 自 动 备份 技术 的 
应 用 ， 提 高 系统 内 部 文件 的 安全 性 、 节 目 播 出 可 笔 性 。 
此 外 ， 在 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 硬件 、 运 行 状 
态 等 方面 进行 优化 时 ， 则 需要 综合 考虑 电视 台 计 算 机 硬 
盘 播 出 系统 的 硬件 系统 、 安 全 防 控 ; 在 播 出 技术 管理 与 
控制 的 前 提 下 ， 需 要 从 安全 播 出 、 节 目 控制 、 运 行 控制 
等 方面 进行 优化 ， 提 高 系统 的 硬件 稳定 性 。 在 硬件 维护 
技术 的 应 用 过 程 中 ， 应 注意 结合 实际 工作 需要 ， 以 确保 
硬件 的 正常 使 用 。 应 根据 规范 要 求 ， 促 进 系统 主板 的 使 
用 以 及 网 卡 和 硬盘 的 相应 硬件 的 使 用 ， 确 保 硬件 使 用 的 
完整 性 。 硬 件 质量 和 安全 是 确保 硬盘 广播 系统 正常 使 用 
的 基础 ， 因 此 主板 和 网 卡 的 备份 更 为 重要 ， 当 问题 可 以 
得 到 及 时 处 理 时 ， 可 保证 电视 的 正常 播放 程式 。 在 备份 
过 程 中 , 应 注意 模型 检查 , 以 避免 不 兼容 和 其 他 质量 问题 。 
只 有 加 强 这 些 基 础 工作 , 才能 帮助 提高 系统 的 应 用 质量 。 
在 实施 硬件 维护 工作 时 ， 要 注意 对 外 界 温度 和 湿度 的 控 
制 ， 避 免 温 度 和 湿度 因素 对 硬件 安全 的 使 用 产生 不 利 影 
响 。 只 要 加 强 这 些 基 本 的 维护 工作 ， 就 可 以 为 硬盘 广播 
系统 的 整体 应 用 质量 做 出 贡献 。” 

3.3 做 好 硬盘 定期 检查 ， 及 时 修复 损伤 

主 存储 系统 的 维护 技术 也 更 为 重要 ， 电 视 节 目 每 天 
都 在 更 新 ， 节 目 对 视频 清晰 度 有 更 高 的 要 求 。 因 此 应 注 
意 存储 磁盘 的 维护 工作 ， 确 保 系统 的 正常 运行 ， 定 期 检 
查 硬盘 ， 磁 盘 要 及 时 修复 受 损 区 域 ， 从 基本 层面 完善 ， 
可 以 为 电视 工作 起 到 积极 作用 。 在 电视 计算 机 硬盘 广播 
系统 维护 过 程 当中 以 及 具体 的 管理 工作 中 具有 相辅相成 
的 特性 ， 在 维护 过 程 当中 能 够 使 整体 硬盘 予以 正常 化 的 
运行 ,管理 则 是 防止 各 类 故障 产生 的 重要 方式 ， 电 视 机 
硬盘 广播 系统 所 具有 的 维护 主要 在 于 对 其 硬件 进行 综合 
性 维护 ， 并 且 对 软件 技术 进行 有 效 的 维护 ， 对 相应 的 储 
存 工作 进行 综合 性 的 优化 硬件 维护 。 在 构建 过 程 当 中 主 
要 是 指 电脑 播放 器 系统 所 有 的 主板 以 及 相应 的 网 卡 等 诸 
多 硬件 部 分 的 维护 工作 。 在 维护 过 程 当 中 需要 充分 的 对 
系统 操作 的 温度 予以 注重 ， 由 此 在 日 常 维护 工作 中 需要 
进行 综合 性 的 预防 ， 计 算 机 广播 系统 性 软件 系统 在 维护 
过 程 当中 需要 对 防范 工作 进行 综合 性 的 调整 ， 需 要 对 相 
应 的 病毒 进行 定期 的 防范 ， 使 得 防火 墙 所 具有 的 安全 系 
数 得 以 提升 ， 进 一 步 检查 应 用 软件 是 否 能 够 获得 更 加 正 
常 化 的 运行 "， 并 能 对 维护 过 程 当 中 所 存在 的 各 类 问题 
予以 解决 。 在 安装 各 类 软件 的 过 程 当 中 ， 需 要 注意 在 常 
规 软件 市 场 进 行 下 载 ， 防 止 在 网 页 中 对 各 类 不 安全 软件 
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:进行 下 载 ， 相 关 人 员 自 身 所 具有 的 安全 防护 意识 要 提 
升 ， 使 软件 的 故障 几率 大 幅度 降低 。 
结语 

从 上 文 论述 当中 可 以 看 到 ， 随 着 人 们 生活 水 平 的 不 
断 提 高 ， 电 视 也 逐渐 走 进 了 大 部 分 人 的 家 庭 ， 观 看 电视 
节目 也 成 为 人 们 主要 的 娱乐 行为 之 一 。 为 了 能 够 让 电视 
节目 完美 的 播 出 ， 电 视 台 计算 机 硬盘 广播 系统 的 稳定 必 
不 可 少 ， 发 挥 着 重要 的 作用 。 在 实际 应 用 过 程 中 ， 应 从 
不 同 角度 优化 电视 台 计 算 机 硬盘 广播 系统 ， 以 提高 整体 
工作 质量 ， 为 有 效 推进 实际 工作 打下 基础 。 硬 盘 广 播 系 
统 安全 正常 运行 , 需要 有 相应 的 维护 和 管理 手段 来 保证 ， 
这 一 基础 工作 得 到 加 强 ， 确 实 可 以 帮助 实现 既定 的 发 展 
目标 。 在 对 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 技术 应 用 展开 
研究 时 ， 电 视 机 是 获取 信息 的 重要 途径 ， 在 利用 硬盘 播 
出 系统 的 过 程 中 ， 从 电视 节目 安全 播 出 、 系 统 维护 等 角 
度 进 行 优化 ， 可 保证 电视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 实际 
应 用 效果 。 电 视 台 计 算 机 硬盘 播 出 系统 的 稳定 运行 ， 需 
要 建立 有 效 的 管理 制度 、 监 控 体 系 等 以 提升 电视 台 计 算 
机 硬盘 播 出 系统 的 实际 应 用 效果 。 唱 
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